DART AEROSPACE LTD 


Description: Bracket 


Inspection Dwg: D3183 Rev: C1 


Drawing Actual 
Tolerance 
Dimension Dimension 
R0.190 --0.080 | | 


R0.063 +/-0.010 | | 
0.182 +/-0.010 | | | | 
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Method of 
Inspection 


Comments 
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RO.19 +/-0.030 | | 


Preliminary Approval: N/A 
N/A 
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hange A 

New Issue P/O D3183-044 [KJRF | - - 

| B |04.03.15 | Changes as per revision C [KJJLMRF | .— — 

Dimension 2.800 was 2.080; removed 1.155, 0.36 dimensions | KJ/JLM | X | | 

| D [06.03.09 | Dwg Rev update [KJ/JIM | — — | 
| E | 08.01. Dimensions revised D 4 

.09. Dimensions revised MC 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\FAI revE 


